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Miércoles 10 de octubre de 2018 / 6:30 p.m. 


Sala de Fundiciones 
Hasta el 12 de noviembre de 2018 


Museo de Arte Moderno de Medellín 
Carrera 44 ++ 19A - 100, Ciudad del Río 
T. (4) 4442622 / www.elmamm.org 
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Programa Nacional de Concertación Cultural 


Agradecimientos especiales: Hotel Viaggio Medellín, Pintuco 


Felipe Mujica, Untitled (El Quisco), 2013. Tela y costura, 4 paneles de 200 x 120 cm 
Vista de Instalación Fondazione Merz, Turin 


